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cujus fluxio eft X x ax m -|-bxf er j t , ut area 
cujus Abfcifla eft x 8c Ordinata eft ^x 111 -j- bx»} p 
Item fluens cujus ftuxio eft erit ut area Curvs 
cujus AbfciiTa eft y 8c Ordinata - yy -— e £ 
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( per Ca fum i. irormse quarts Tab. I.) ut area 
| Verify* Pone ergo ^ VeftTy 1 ' sequalem ares 

Curvse cujus Abfcifla eft x & Ordinata ax™-)- bx"’, ? 
& habebitur fluens y. 

Et-nota quod fluens omnis qus ex fluxione prima 
colligitur augeri poteft vel minui quantitate quavis 
non fluente. Quae ex fluxione fecunda colligitur 
augeri poteft vel minui quantitate quavis cujus 
fluxio iecunda nulla eft. Quae ex fluxione tertia 
colligitur augeri poteft vel minui quantitate quavis 
cujus fluxio tertia nulla eft. Et fic dein ceps in in- 

ftnitum. 

■poftquam vero fluentes ex fluxionibus col lefts 
(unt fi de veritate Conduflonis dubitatur, fluxio- 
ns fluentium inventarum viciffim col Agenda: funt 
& cum fluxionibus fub initio propofltis comparand#. 
Nam A prodeunt equates Conclufio refte fe ha- 




